BIULETYN BRANŻOWY 


URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 


Warszawa, dnia 17 grudnia 2021 r. Nr 493 (1223) 


Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr OLB.4210.43.2021.AWr z dnia 17 grudnia 2021 r. 
w sprawie zmiany taryfy Veolia Wschód Sp. z 0.0. w Zamościu .................. 2 
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Bs 
PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
OLB.4210.43.2021.AWr 
DKN 878 


Lublin, dnia 17 grudnia 2021 r. 


DECYZJA 


Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 47 ust. 1 i 2, i 2f, art. 23 
ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku 
Veolia Wschód Spółka z graniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Zamościu 


zwanej dalej „Przedsiębiorstwem”, 


zawartego w piśmie z dnia 1 grudnia 2021 r., uzupełnionego pismem z dnia 10 grudnia 
2021 r., w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła, 


postanawiam 


zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2021 r. 
nr OLB.4210.15.2021.AWr i zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla 
ciepła. Postanowienia taryfy będące przedmiotem zmiany stanowią załącznik do niniejszej 
decyzji. 


Uzasadnienie 


Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej „Prezesem URE”) z dnia 
29 lipca 2021r. nr OLB.4210.15.2021.AWr została zatwierdzona ustalona przez 
Przedsiębiorstwo taryfa dla ciepła na okres roku od dnia wprowadzenia jej do stosowania. 
Decyzja ta została opublikowana w dniu 29 lipca 2021 r. w „Biuletynie Branżowym Urzędu 
Regulacji Energetyki - Ciepło” Nr 242 (972) i wprowadzona do stosowania w rozliczeniach 
z odbiorcami od dnia 16 sierpnia 2021 r. 


Pismem z dnia 1 grudnia 2021 r., uzupełnionym pismem z dnia 10 grudnia 2021 r., 
Przedsiębiorstwo wystąpiło do Prezesa URE z wnioskiem o zmianę zatwierdzonej taryfy 
dla ciepła poprzez zmianę zawartych w niej cen i stawek opłat. Z uzasadnienia wniosku 
wynika, iż w okresie stosowania taryfy nastąpił wzrost kosztów zakupu miału węglowego, 
gazu ziemnego oraz zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla, co ma istotny wpływ na 
zmianę warunków wykonywania działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa. 


Wzrost kosztów uzasadnionych ponoszonych przez Przedsiębiorstwo sprawia, iż zasadna 
jest zmiana cen i stawek opłat dla ciepła wytworzonego w źródłach niebędących 
jednostkami kogeneracji, a co za tym idzie zmiana zatwierdzonej taryfy dla ciepła. Ocena 
przedstawionego przez Przedsiębiorstwo wniosku oraz zawartego w jego uzasadnieniu 
materiału analitycznego, dokonana w trakcie prowadzonego postępowania 
administracyjnego w przedmiotowej sprawie, pozwoliła na uwzględnienie żądania 
Przedsiębiorstwa w zakresie zatwierdzenia zmiany aktualnie obowiązującej taryfy dla 
ciepła, zgodnie ze złożonym wnioskiem i jego uzupełnieniem. Zmiana ww. kosztów 
wypełnia dyspozycję $ 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. 
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w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 z późn. zm.), stanowiącego, 
że „W przypadku istotnej zmiany warunków lub zakresu wykonywania działalności 
gospodarczej przez przedsiębiorstwo energetyczne, w odniesieniu do działalności w zakresie 
wytwarzania ciepła w źródłach innych niż określone w $ 13 ust. 1 lub działalności w zakresie 
przesyłania i dystrybucji ciepła, może nastąpić zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania. 
Zmiana ta następuje w trybie określonym w art. 47 ustawy lub przez zawarcie umów 
z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tej zmiany.” 


Wobec powyższego należy stwierdzić, iż za zmianą decyzji w sprawie zatwierdzenia taryfy 
dla ciepła Przedsiębiorstwa w odniesieniu do cen oraz stawek opłat dla odbiorców 
przemawia słuszny interes strony, wyrażający się w konieczności dostosowania sposobu 
prowadzenia koncesjonowanej działalności gospodarczej do zmieniających się 
obiektywnych warunków ekonomicznych i zmianie tej nie sprzeciwiają się przepisy 
szczególne. 


Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy 
której strona nabyła prawa, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub 
zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne 
nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes 
społeczny lub słuszny interes strony. Natomiast, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy — Prawo 
energetyczne, Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych  (...) 
zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców 
paliw i energii. 


Uznając, iż w przedmiotowej sprawie spełnione zostały przesłanki określone w art. 155 
Kodeksu postępowania administracyjnego umożliwiające zmianę decyzji, w szczególności, 
iż zmiana ta nie stoi w sprzeczności z interesem społecznym, postanowiono orzec jak 
w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, wterminie 14 dni 
od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 
pkt 1i art. 479% § 1lustawy zdnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania 
cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.). Odwołanie należy przesłać na adres 
Urzędu Regulacji Energetyki - Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie 
- al. Józefa Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin. 


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości 
przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 
dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub 
w części (art. 479% Kodeksu postępowania cywilnego). 


3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1 000 złotych, 
zgodnie z art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2257). Strona może 
ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do przepisów 
art. 100 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo 
o przyznanie pomocy prawnej stosownie do przepisów art. 117 Kodeksu postępowania 
cywilnego. 


4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję 
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(art. 127a $ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi 
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 Kodeksu 
postępowania administracyjnego). 


Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy — Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana 
do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło”. 


Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza 
taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od 
dnia jej opublikowania. 


Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z upoważnienia 
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego 
z siedzibą w Lublinie 
/-/ 
Agnieszka Szypulska 
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Veolia Wschód Sp. z 0.0. 
22-400 Zamość, ul. Hrubieszowska 173 


ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA 


IË opunea, SOM. 
OLE. Zedo 45. Zo, AAC 


Ha> 


Zamość 2021 r. 3 
PREZES p 


janusz 
CZŁONEK ZARZĄDU 
Dyrektor ds. technicznych 


Mariusz Krzyżak 
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W taryfie dla ciepła VEOLIA Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu zatwierdzonej decy- 
zją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OLB.4210.15.2021.AWr z dnia 29 lipca 2021 
r., opublikowaną w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki — Ciepło z dnia 29 
lipca 2021 r. Nr 242 (972), wprowadza się następujące zmiany: 


CZĘŚĆ IV - „RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT” otrzymu- 
je następujące brzmienie: 

W niniejszej taryfie przedstawiono ceny i stawki opłat netto. Ustalone w taryfie ceny i staw- 
ki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. Podatek VAT nalicza się zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

1. Wysokość cen i stawek opłat dla grup odbiorców w Kraśniku 


Cena za zamówioną ża , j 
Grupa odbior-| moc cieplną [zł/MW] | Cena ciepła zy 
ców [2Y/GI] 
rata mie- j 
ZJE= 


(Grupa A-1 | 83340.82) 6945.07] 337] 11,32] 1772843] 147737] 10,66 
(Grupa A-3 | 8334082] 6945.07] 337] 11,32| 2874626] 230552] 12,69 
(Grupa A4 | 83 340.82] 6945,07] 3370] | 1132] 22557,72| 187981] __ 9.70 


Cena za zamówioną 
Grupa odbior- | moc cieplną [zł/MW] 


EE 
SIĘCZNA 
[Grupo B-P__|159 545,16] 1329543] 4008] _ 30946 zas T | 
(Grupa B-W_ | 9485758] 7904,80) _ 36%] ss] namo | |] | 
(Grupa B-1 | 94857.58| 790480) _ ss] | ata) 2179756] 181646] 11.32 
[Grupa B-2 | 9485758] 7904,80] _ 35.7] | 2174 3019200] 251600] 1344 
[Grupo B-3 | 94857,58] 790480) _ as] | auu 3218188] 2681.82] 1238 
(Grupa B4__| 94 857,58] 7904,80] __ 35a] | | ana] 2508100] 2ogooa] 13.62 


2. Wysokość cen i stawek opłat dla grup odbiorców w Zamościu 


sięczna 
| sa| | 13,21] 2034,43] 1695.70] 931| 
[Grupa MC2_|118069.36| 9839.11] | 4422] | 13,21] 30317.53] 252646 __ 1615 
Grupa MC3 |118 069.36] 9839,11] | 44,22] 1321| 2653648] 2211,37] 11.87 


3 036,86 
. apma iE REx 
z F issi Ia i À 
CZŁ U ZADI 
Dyrektor ds. Jechnicznych Ue, A 
Mariusz Krzyżak Wie 
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3. Wysokość cen i stawek opłat dla grup odbiorców w Międzyrzecu Podlaskim 


Stawka opłaty stałej za 
Cena nośnika usługi przesyłowe 
ciepła [MW] 
[ztóm”) 


Gamba Peł al nalej z nd 


senas oes msg 2al aimo zoss 2o 
r 627, n 9 635.62 44.36 12.21] 2875168] 2395,97] _ 17.58 
| 9635,62] | 4436 l sd 


1221| 3018252] 2515.21 


sięczna 


TEM TWE: RY TY TT RSE” 
mw Taans ta wa | | 
(Grupa W-P1 | 54211419] 4517.59] __ 3932] _ 1655] 3257172] 2M431| 1718 
npa w2 | sennae asira] 3938] —6slsowaa| «mn 260 


5. Wysokość cen i stawek opłat dla grup odbiorców w Jaśle 


sięczna 
53.955. se wama wam isa 
GrupaP 0,6 | 8678278] 723189] aio) | _21,77| 26582.83| 221523] 16.70 


6. Wysokość cen i stawek opłat dla grup odbiorców w Świdniku 


98 379,92 


CZŁONEK ZARZĄDU lor 
2 Dyrektor ds. technicznych "Er, 


Mariusz Krzyżak leky 
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7. Stawki opłat za przyłączenie do sieci 


Lp średnica przyłą- | Stawka opłaty 

P- | cza DN (mm) (zł/mb) 

1 | 20 | 96,68 

2 25 100,38 | 
[3 | 32 | 1676 | 

4 | 40 | 128,20 | 

5s | 50 J 152,91 | 

6 65 | 185,60 
57 80 | 219,23 

6 100 250,82 


8. Opłaty za udostępnienie przez odbiorcę pomieszczenia węzła cieplnego 


W przypadku gdy odbiorca lub inny podmiot, na zasadach ustalonych w odrębnej umowie, 
udostępnia sprzedawcy pomieszczenie, w którym są zainstalowane urządzenia należące do 
sprzedawcy lub przez niego eksploatowane, służące do przesyłania lub dystrybucji ciepła, 
koszty ponoszone z tego tytułu, zgodnie z $ 18 rozporządzenia taryfowego, sprzedawca 
uwzględnia w rozliczeniach tylko z tymi odbiorcami, do których ciepło jest dostarczane za 
pomocą tych urządzeń. 


Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe dla odbiorców zasilanych z danego węzła cieplne- 

go będzie powiększona o wielkość opłaty ustalonej zgodnie z wzorem: 

Opce = Omc : ZN; 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
Opc — miesięczna wysokość dodatkowej opłaty netto, o którą powiększona będzie stawka 
opłaty stałej za usługi przesyłowe, określona dla odbiorców pobierających ciepło 
z danego węzła cieplnego [zł/MW], 
Opmc — miesięczna wysokość opłaty netto, ponoszonej przez sprzedawcę z tytułu udostęp- 
nienia przez odbiorcę pomieszczeń, w którym są zainstalowane urządzenia należące do 
sprzedawcy lub przez niego eksploatowane, służące do przesyłania lub dystrybucji [zł], 
ZN, — suma zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców zasilanych z danego węzła 
cieplnego [MW]. 


Pozostałe zapisy taryfy pozostają bez zmian. 


CZŁONEK ZARZĄD! 
Dyrektor 2 techpicznych 
z 


PREZES ZAR: fu 
MafńiuSz Krzyżak Janusz Lew. jid 


